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welche auf die im Korper selbst vorhandene wahre Elektricitat
ausgeiibt wird? unbeeinflusst durch die dielektrische Polari-
sation des umgebenden Mediums, was dieser mit folgenden
Worten motivirt1):                                                          *

,,Fiir die Yerschiebungen von U im Raume S, soweit e
constant 1st, bildet diese neutralisirende Elektricitat kein Hin-
derniss, weil sie uberall mitfolgen kann. Die Anziehungskrafte
also, welche von anderweitig vorhandenen elektrischen Massen
auf E ausgetibt werden, miissen ebenso gross sein, als wenn
die E theilweise neutralisirende Elektricitat gar nicht vor-
handen ware."

Es konnte jedoch die Wirkung auf jene neutralisirende
Elektricit'at im umgebenden Medium Druckkrafte erzeugen,
welche nach dem archimedischen Principe indirekt bewegend
auf den Korper wirkten, wie ja in der That ein dielektrisch
polarisirter Korper in einer ebenso polarisirten Pltissigkeit
einen Auftrieb erfahrt. Aus dem Princip der Erhaltung der
lebendigen Kraft folgt freilich, dass dieselben auf das bisher
Vorgetragene ohne Einfluss sind; dagegen kommen sie bei der
dielektrischen Fernwirkung sicher in Frage. Ein vollkommen
klarer Einblick in diese Erscheinungen kann erst bei Be-
trachtung der Erscheinungen der sogenannten Elektrostriktion
gewonnen werden, die wir fur eine viel spatere Zeit aufsparen.
Da aber auch die Druckkrafte der Elektrostriktion bisher nicht
direkt aus den mechanischen Eigenschaften der Median,- son-
dern nur aus dem Principe der Erhaltung der lebendigen
Kraft abgeleitet werden konnten, so ist dieses Princip auch
hier die eigentliche Quelle aller unserer Schlussfolgerungen.

Ware der Korper, in dem sich die beiden Elektricitatsmengen
befinden, ein fester, so konnten bewegende Krafte nur beob-
achtet werden, wenn man um diejenige Elektricitatsmenge, auf
welche gewirkt wird, ein kleines Loch in den Korper macht;
sobald dann dieses Loch mit einer tropfbaren oder gasformigen
Fltissigkeit gefullt wird, ist deren Dielektricitatsconstante nur
dann ohne Einfluss, wenn das Loch die G-estalt eines Cylinders
hat, dessen Ausdehnung in der Eichtung der Kraft gross gegen-
tiber seinen Querdimensionen ist. (Beztiglich des Beweises vergl.
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